ププ ライ ソス ・ テ スト 
代行 サー ピス 


いつ で も テス ト で き ,。 コ スト と 時 間 を 館 約 


川上 療 
2005 年 10 月 か ら , PCI-SIG (Special Interest Group) 相互 接続 崇 interoperability) テ スト を 実施 する も の で あ 
認可 の も と , 第 3 者 試験 機関 に よる PCI Express コン プラ イ り , USB 規 格 で 言う と ころ の Plugfest" に 相当 する も の 
アン ス ・ テ スト の 代行 が 可能 と な っ つた. ここ で は , 従来 PCI- 富 ま * 
SIG で 行わ れ て きた Compliance Workshop と 比べ た と き テス ト に 合格 し て いれ ば , 製品 の 付加 価値 が 増す こと に 
の メリ ッ ト , テス ト 方 法 な ど に つい て 述べ る . また , 2005 年 な り ま す . 産業 用 の 組み 込み 機器 に は , 安定 動作 が 不可 欠 
12 月 , 筆者 ら は 実際 に 第 3 者 試験 機関 を 利用 し て , コン プラ で す . テス ト 合格 に よっ て その 性 能 と 相互 接続 性 に つい て 
イア ンス ・ テ スト を 行っ た . その 際 の 手続 き ,。 テス ト の 手順 な PCI-SIG よ り 認定 され て いる と いう こと は , それ を 証明 す 
ど を 紹介 する . (編集 部 ) る 一 つの 方 策 と 考え られ ます. 
写真 1 は 今回 _ コン プラ イア ンス ・ テ スト を 実施 し , 合 
陸生 計 モ デル に PCI Express の 採用 を 決め た 格 し た ボー ド で す . 仕様 な ど に つい て は Web サ イト ( http: 
画像 デー タ の 転送 に お ける バン ド 幅 の 不足 を 感じ て //www.soliton.cojp/products/expresso/ ) で ご 確認 く だ 
人 0 本 誌 で も た び た び 紹介 され て いる よう に , さい . 


パラ レル ・ バ ス を ベー ス と し た 既存 の PCI バス ・ アー キテ 
クチ ャ で より 高速 な デー タ 転送 を 行う こと は , すでに 限界 
に 達し て お り , いっ そう の 高速 処理 を 実現 する に は , さら 
な る 高速 な か イン ター フェ ー ス を 採用 する 必要 が あり まし た . 
また , 新た に 出荷 され る パソ コン の メイ ン ・ ボ ー ド で は 
PCI Express の 搭載 が 標準 的 に な りつ つ あ る ユー ザ 側 で 
の 環境 も 整い つつ ある ) こ と も その 要因 で し た . パラ レル 
PCI パ ス は すぐ きま 消え て し まう こと は な いで し ょ う が, 
業界 全体 が PCI Express へ 移行 し て いま す . 今後 , PCI バ 
ス ・ ス ロッ ト の 本 数 は 減っ て いき , PCI Express スロ ッ ト 
の 本 数 が 増え て くる で し ょ う . 


⑯ テス ト に 合格 すれ ば 製品 の 付加 価値 が 増す 
コン プラ イア ンス ・ テ スト と は , PCLSIG が 提供 する コ 1 コン プラ イア ンス ・ デ スト に 合格 し た ポー ド 
イメ ー ジ ・ キ ャ プチ ャ ・ ボ ー ド . 詳細 は Web サ イト ( http:/Avww.soliton.coJp/ 
ンプ ライ アン ス ・ プ ログ ラム の 一 環 と し て , 性 能 テ スト と products xpresso/) を 参照 . 


Ord PCI-SIG, Compliance Workshop, PCI Express。 コン プラ イア ンス ・ テ スト , 相互 接続 性 , Allion Computer 
園 圏 
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人 @ 第 3 者 試験 機関 で テス ト を 受け る メリ ッ ト は 三 つ 

2005 年 10 月 に , PCI-SIG は 第 3 者 試験 機関 に よる 有償 の 
テス ト 代行 サー ビス PCI Express Third Party Test Lab 
Program) の 実施 を アナ ウン ス し まし た . これ に よっ て , 
PCI-SIG の 会 員 は 次 の よう な 恩恵 を 受け られ ま す . 

1) 米国 まで 行か な く て も よい 

当初 , 筆者 ら は 米国 カリ フォ ルニア 州 Milpitas で 実施 さ 
れる PCI-SIG Compliance Worksho 以降 , ワー クシ ョ ッ 
プ )#48 に 参加 する こと を 予定 し て いま し た が , PCI-SIG の 
第 3 者 試験 機関 に 関す る アナ ウン ス を 知り , これ を 利用 す 
る こと に し まし た . 

第 3 者 試験 機関 で の テス ト は , PCI-SI で の ワー クシ ョ ッ 
プ と 同じ 扱い に な り ま す . 合格 する と , PCI-SIG の Web サ 
イト ( http://www.pcisig.com/home/ ) 上 に ある イン テグ 
レー ター ズ ・ リ スト に 掲載 され ,「 この 製品 は PCI Express 
規格 に 準拠 し て いる 」 と 宣言 で きま す . 

2006 年 2 月 中 旬 現 在 , PCT Express の コン プラ イア ン 
ス ・ テ スト 代行 機関 と し て 認定 され て いる の は 台湾 の Alhion 
Computer 社 だ け で す . 手続 き や 荷 物 の 発送 など は , すべ 
て 同社 の 日 本 法 http://www.allion.cojp/) が 窓口 と な っ 
て 行っ て く れ ま す . 

図 1 は 第 3 者 試験 機関 に よる テス ト 代行 サー ビス の 流れ 
を 図式 化し た も の で す . ワー クシ ョ ッ プ へ の 参加 や テス ト 
代行 機関 の 利用 は , いずれ も PCI-SIG の 会 員 で ある こと が 
前 提 で す . 

2) いつ で も 受け ら れる 

いち ば ん 大 き な メ リッ ト は , スケ ジュ ー ル 的 な 制約 が な 
いこ と で す . 今 ま で の コン プラ イア ンス ・ テ スト は ECT- 
SIG が 年 に 数 回 例年 な ら 年 間 6 回 ほど 実施 . 内 訳 は カリ フ 


図 1 

第 3 者 試験 機関 に よる テス ト 代行 サー ビス 
の 流れ 

第 3 者 試験 機関 に よる テス ト は PCISIG の ワ 
ー ク ショ ッ プ と 同じ 扱い に な る . 合格 する と 


oOrR OS 己 


オル ニア で 4 回 , 台湾 で 2 回 ほど の よう だ) 行う ワー クシ ョ 
ッ プ に タイ ミン グ を 合わ せ て 参加 し , 合格 する 必要 が あり 
まし た . 

この テス ト 代行 サー ビス に よっ て , 社内 で の デバ ッ グ の 
終了 と 同時 に テス ト を 受け られ ます . テス ト 中 に 問題 が 見 
つか っ た と き , これ まで は ワー クシ ョ ッ プ が 開催 され て い 
る 1 週間 実質 3 4 日 ) の うち に 問題 を 修正 し な けれ ば な 
り ま せん で し た . そし て 合格 で き な け れ ば , 次 の ワー クシ 
ョ ッ プ 開催 まで の 間 , 追試 の チャ ンス を じっと 待た な けれ 
ば な ら な か っ た の で す . 

テス ト 中 に 発生 し た 問題 な ど を 確認 で きる デバ ッ グ ・ サ 
ポー ト も 提供 され る た め , ユー ザ が 直接 自分 の 目 で 問題 点 
を 確認 で きま す . テス ト その も の は 台湾 で 行わ れ ま す が , 時 
差 が 1 時 間 と あま り 大 きく な いた め , 何 か 問題 が 見 つか っ た 
日 本 国内 で 早急 に 対策 を 検討 する こと も 可能 で し ょ 
う . 今後 , 国内 で の 香 要 が 高 ま れ ば , 上 記 の よう な サー ビ 
ス の すべ て を 日 本 国内 で 提供 する 可能 性 も ある そう で す . 
3) コス ト と 時 間 を 減ら せる 

米国 で 行わ れる コン プラ イア ンス ・ テ スト は 無償 で 参加 で 
きる の で す が , カリ フォ ルニア まで の 往復 航空 券 や ホテ ル 
代 , 人 件 費 な ど を 考慮 すれ ば , この テス ト 代行 サー ビス は 経 
済 的 な メリ ッ ト も 十分 に あり ます . 
テス ト 代行 サー ビス を 利用 する 場合 , 通常 , テス ト に 立 
会 う 必要 は あり ませ ん . Aliion 社 の 日 本 窓口 に 対し て テ 
スト を 申し 込み , 開発 し た ボー ド や ボー ド に 付属 する ソフ 
トウ ェ ア , 書類 , 外部 機材 一 式 を 送る だ け で す . 

今回 , 筆者 ら は 初め て , Allion 社 に テス ト の 実施 を 依頼 
し た こと も あり , 実際 の テス ト に 立ち 会 わせ て も ら う こと 
に し まし た . Alhion 社 は , 試験 ・ 認証 機関 と し て 多く の 会 


場合 


PCIHSIG に 会 員 登 録 凶 

テス ト の 予約 を 行う 図 

PCHSIG の コン プラ イア ンス ・ チ ェ ッ クリ スト に 必要 事項 を 記入 し て 提出 図 
Allion 社 の 書類 に 必要 事項 を 記入 し て 提出 図 

テス ト 用 デバ イス を 送付 2 台 ) 較 

デバ イス の ドラ イ バ と アプ リケーション を 送付 図 


PCIHSIG が 製品 を 認可 し , 凶 
Web サ イト 上 の イン テグ レー ター ズ ・ 


PCISIG の Web サ イト 上 に ある イン テグ レー 
ター ズ ・ リ スト に 掲載 され , その 製品 が PCI 
Express 準拠 だ と 宣言 で きる . 
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リス ト に 掲載 図 
テ 時 | | 
テス ト 結果 を PCHSIG に 申請 PCLSIG 


川 
Id 


社 の 製品 を 取り 扱っ て いる 会社 だ け あ り , 訪問 の 際 は , 筆 
者 ら が 持ち 込ん だ 機材 以外 は すべ て 別室 に 移動 し て あり ま 
し た . 社内 の 移動 や 写真 撮影 に つい て も 制約 が あり , 顧客 
に 対す る 守秘 の 配慮 が 感じ られ まし た . 


人 @ 量 板 単体 で テス ト を 実施 , 三 つ の 項目 を クリ ア し た 
実際 の ワー クシ ョ ッ プ で PCI-SIG が 運営 する テス ト と 同 
じ テ スト を 実施 し ます . これ は PCL-SIG が 定義 し て いる コ 
ンプ ライ アン ス ・ テ スト 用 の 正式 ツー ル を 使っ た テス ト で 
あり , アド イン ・ カ ー ド の テス ト に 限れ ば , 1) 信号 品質 
の テス ト , 2 PQI コン フィ グレ ーション 空間 の テス ト , 
3) プロ ト コル 関連 の テス ト を 行い ます . その 内 容 と 手順 
は , テス ト 代行 機関 も ワー クシ ョ ッ プ も まっ た く 同じ で す . 
1) 信号 品質 の テス ト ( PHY Electrical Test/SIGTEST) 
PCI-SIG が 用 意 し て いる テス ト ・ フ ィ ク スチ ャ で ある 
Compliance Base Board CBB, アド イン ・ カ ー ド の テス 
ト に 使用 ) と コン プラ イア ンス ・ パ ター ン と 呼ば れる 25 
Gbps の 波形 を キャ プチ ャ する た め の 計 測 器 , お よび SIG 
TEST と 呼ば れる 評価 用 ソフ トウ ェ Windows パ ソコ ン 


表 1 


モデ ル 名 


吉 ヨ 者 試験 織 関 に よ 司 
PCI Express コ ソプラ イエ ソス ・ テ スト 章 


上 で 実行 する 


代行 サー ビス 


に よっ て 信号 の 品質 を 検査 し ます . 


Allion 社 の 用 意 し て いる テス ト 用 設備 を 表 a) に 示し ま 
す . テス ト 方 法 の 詳細 を 知り た い 方 は , PCL-SIG の Web サ 


イト に 各 メ ー 米国 Agilent Technologies 社 , 


米国 Tek- 


tronxx 社 , 米国 Lecroy 社 ) の 計測 器 を 使っ た 場合 の テス ト 


手順 を 示し た ド キュ メン ト が 公開 され て いま す . か な ら ず 


最新 版 を 入手 し て くだ さい . テス ト 仕様 書 は , 2006 年 2 月 
20 日 の 時 点 で は , PCIL_Express_Test_Spec_PHY_1.0pdf 
が 最新 の よう で す . 結果 は html 形 式 の ファ イル で 出力 さ 


れ , 各 項 


目 の 測定 値 と その 合否 結果 , アイ ・ ダ イヤ グラ ム 


や テス ト ・ テ ンプ レー ト の 設定 値 な ど を 確認 で きま す . 
2) PCI コ ン フ ィ グ レー ショ ン 空間 の テス ト 

( Configuration Space Test) 

PCI コ ン フ ィ グ レー ショ ン 空 間 PCI に 接続 する デバ イス 
の 特性 や 種類 , 動作 方 式 な ど を 設定 する た め の 空 間 ) に 対 
する スト レス ・ テ スト を 実施 し ます . 評価 用 ソフ トウ ェ ア 
で ある POIECV プロ グラ ム を パソ コン 上 で 実行 させ る こと 
に よっ て 実施 し ます . 

PCIECV は PCI-SIG の Web サイ ト か ら ダ ウン ロー ド で 


メー カ 名 


Allion 社 が 用 意 し て いる TDS6804B 


ektronix 社 


オシ ロス コー プ 


ektronix 社 


言 号 発 生 器 


ト 用 設備 の 一 覧 WCA 380 


ektronix 社 


スペ クト ラム ・ ア ナラ イザ 


テス ト 方 法 の 詳細 は , PC Compliance Base Board CBB) 


PCI-SIG 


テス ト ・ フ ィ ク スチ ャ ( Rev.1.0 お よび 1.1 対 応 ) 


SIG の Web サ イト に 掲載 され 
て いる . 各 和 Agilent Tech- 
nologies 社 , Tektronix 社 , 
Lecroy 社 ) の 計測 器 を 使っ 
た 場合 の テス ト 手順 を 示し 
た ド キュ メン ト が 公開 され 


Compliance Loading Board CLB) 


モデ ル 名 


PCI-SIG 


( a) 電気 的 特性 測定 用 


メー カ 名 


テス ト ・ フ ィ ク スチ ャ ( Rev.1.0 対 応 ) 


備 考 


て いる . E2969A Protocol Test Card PTC) 


米国 Agilent Technologies 社 


プロ ト コル ・ テ スト ・ カ ー ド 


D915GEV System Board 


米国 Intel 社 


テス ト ・ プ ラッ ト ホー ム 


SE 7525GP2 Server Board 


モデ ル 名 


米国 Intel 社 


( b) プロ トコ ル ・ テ スト 


メー カ 名 


テス ト ・ プ ラッ ト ホー ム 


備 考 


D915GEV System Board 


国 Intel 社 


・ プラット ホーム, Intel 915G 


米 
D945GNT System Board 米 


国 Intel 社 


・ プ ラッ ト ホー ム , Intel 945G 


SE7525GP2 Server Board 米 


国 Intel 社 


・ プ ラッ ト ホー ム , Intel E7525 


どー 
記 | 


ASN-SLI Deluxe System Board 


湾 ASUSTeK COMPUT ER 社 


・ プ ラッ ト ホー ム , NVIDIA nForce 4 


P5RD1V 


イト 
記 | 


湾 ASUSTeK COMPUT ER 社 


・ プ ラッ ト ホー ム , ATI RS40CO 


ATI Radeon X700 カ 


ナダ ATI Technologies 社 


, グラ フィ ックス , x16 


NVIDIA GeForce 6800 


米国 NVIDIA 社 


, グラ フィ ックス , x16 


相互 接続 性 確認 用 パソ コン PEX8516 


国 PLX Technology 社 


> スイ ッ チ , x4 


の OS は Windows XP Pro- Super Trak EX8350 


国 Promise Technology 社 


, SATA RAID コン ト ロー ラ , x4 


fessional SPZ 51.2600 Eng- DGE-560T 


湾 D-Link 社 


, G ビ ッ ト Ethernet, x1 


lish Edition) PEX8111 


国 PLX Technologies 社 


, ブリ ッ ジ , x1 


P 
米 
米 
米 


相互 接続 性 確認 用 の 装置 は , 
定期 的 に 変わ る 可能 性 も 
ある . 


Sil3132A 


国 Silicon Image 社 
( c) 相互 接続 性 確認 用 


, SATA ホス ト ・ コ ント ロー ラ , x1 
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写真 2 PCI-SIG か ら 認 定 さ れ て いる 5 台 の テス ト ・ プ ラッ ト ホー 
テス ト さ れる アド イン ・ カ ー ド に 対し て , これ ら 5 台 の すべ て で 動作 テス ト 
を 行い , 最低 4 台 の メイ ン ・ ボ ー ド で 相互 接続 性 に 問題 の な いこ と が 確認 さ 
れ た 場合 , 相互 接続 性 テス ト は 合格 と な る . 


きる の で , 事前 た チェ ッ ク で きま す . テス ト 方 法 の 詳細 を 
知り た い 方 は , PCI-SIG の Web サイ ト か ら ド キュ メン ト を 
入手 で きま す . か な ら す 最新 版 を 入手 し て くだ さい . 2006 
年 2 月 20 日 の 時 点 で は , PCI_Express_Test_Spec_ 
Config_Space_1.0pdf が 最新 の よう で す . 

テス ト 結果 は GUI に よる 表示 だ け で な く , ログ ・ フ ァ イ 
ル が テキ スト 形式 で 出力 され る の で , 詳細 は そちら で 確認 
し ます . 

3) プロ ト コル 関連 の テス ト ( Link Layer Test/Transaction 
Layer Test) 

Agilent Technologies 社 の E2969A Protocol Test Card 
for PCI Expres& PTC) お よび , その ユー ティ リティ ・ プ 
ログ ラム を 使い , プロ ト コル 関係 の テス ト を 実施 し ます . 
今回 は アド イン ・ カ ー ド ( endpoint) が 測定 対象 で あっ た た 
め , Allion 社 の 用 意 し た テス ト 用 の メイ ン ・ ボ ー ド で ある 

「 Gold プ ラッ ト ホー ム ( 表 T b) ) 上 の スロ ッ ト に PTC を 挿 
入 し , その 上 に 筆者 ら の アド イン ・ カ ー ド を 挿入 する 形 で 
テス ト を 行い まし た . 

C に よる テス ト の 内 容 は , PCI-SIG の 作っ た シナ リ オ 
に 沿っ て 自動 的 に 行わ れ ま す . テス ト 方 法 の 詳細 を 知り た 
い 方 は , PCI-SIG の Web サイ ト か ら ド キュ メン ト を 入手 で 
きま す . 2006 年 2 月 20 日 時 点 で は , PCI_Express_Test_ 
Spec_Link_Layer_1.0.pdf お よび PCI_Express_T est_ 
Spec_Transaction_Layer_1.0pdf が 最新 の よう で す . 
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人 @ 次 に 相互 接続 性 テス ト で 接続 実績 を 示す 

ワー クシ ョ ッ プ で は One-on-one Test と 呼ば れ て お り , 
ワー クシ ョ ッ プ に 参加 し た ベン ダ ど うし の アド イン ・ カ ー 
ド と プラ ッ ト ホー バ ( メ イン ・ ボ ー ド ) の 間 で 相互 接続 性 
つい て 確認 を 行い ます . この テス ト で は , テス ト し た 組み 
合わ せ で 最低 80% 以 上 , 相互 接続 性 に 問題 の な いこ と が 確 
認 さ れる と 合格 と な り ま す . 

Allion 社 で は PCOI-SIG か ら 認定 され て いる プラ ッ ト ホー 
ム が 5 台 用 意 さ れ て お り ( 表 【 c), 写真 2), テス ト さ れる 
アド イン ・ カ ー ド に 対し て , これ ら 5 台 の すべ て で 動作 テ 
スト を 行い , 最低 4 和信 80% ) の メイ ン ・ ボ ー ド で 相互 接続 
性 に 問題 の な いこ と が 確認 され た 場合 に 合格 と な り ま す . 

筆者 ら の 製品 に つい て は , アド イン ・ カ ー ド 専用 の 
Windows XP 用 ド ライ バ と アプ リケーション に よっ て 5 台 
の パソ コン の すべ て に お いて , その 動作 に 問題 の な いこ と 
が 確認 され まし た. 


⑱ チェ ッ ク リ スト を PCI-SIG に 提出 する 
通常 , ワ ー ク ショ ッ プ を パス し た 個々 の ベン ダ は , 速 や 

に コン プラ イア ンス ・ チ ェ ッ クリ スト と 呼ば れる 確認 書 
類 を PCIL-SIG に 提出 し な けれ ば な り ま せん . この リス ト は 
PCL-SIG の Web サイ ト か ら 入手 で きる の で , 自分 で 各 項 目 
に つい て Yes, No, NA. や , コメ ント な ど を 書き 込み ま 
す . この チェ ッ ク リ スト が PCI-SIG に よっ て 問題 な いと 判 
断 さ れれ ば 製品 が PCI Express に 準拠 し て いる と 認め られ , 
イン テグ レー ター ズ ・ リ スト に 掲載 され ます . 

デス ト 代行 サー ビス で は , 図 1 に 示し た よう に ,。 まず , 
この チェ ッ ク リ スト を 先 に 提出 し て お く 必要 が あり ます . 
これ は コン プラ イア ンス ・ テ スト に パス し た 後 , PCLSIG 
へ の 書類 提出 を スム ー ズ に 行う た めで あり , と くに 内 容 の 
事前 チェ ッ ク を 行っ て くれ た りす る も の で は な い の で , 注 
意 し て くだ さい . 

余談 で す が , この リス ト に は 仕様 上 の 必要 条件 な ども 書 
か れ て いる の で PCI Express の アド イン ・ カ ー ド を 設計 す 
る 際 に も 役に立つ と , 後 か ら リ スト を 記載 する 際 に し み じ 
み 思 いま し た . 

また , Allion 社 の サー ビス を 利用 する 際 に は , 別途 , 同 
社 の 用 意 する 書類 に 必要 事項 を 記入 し て 提出 し な けれ ば な 
り ま せん . 一 つ は 単に テス ト ID を 発行 し て も ら う た め の 
用 紙 で あり , も う 一 つ は コン プラ イア ンス ・ テ スト を 実 
し た 後に PCI-SIG に 対し て 提出 する 実施 レポ ー ト ( 申請 書 


| 


欠 ヨ 者 試験 関 に よる 。 
PCI Express コ ソプラ イエ ソス ・ テ スト 章 


代行 サー ビス 
類 ) で す . どちら も 記載 し な けれ ば な ら な い の は 会 社名 や 参考 ・ 引 用 * 文献 
ベン ダ ID, 技術 的 な 問い 合わ せ 先 , 営業 的 な 問い合わせ ( 1) PCLSIG の Web サイト , http://www.pcisig.com/ 
5 の ( 2) PCI Express に つい て の 情報 の 入口 , http://Wwww.pcisig.com/ 
先 , アド イン ・ カ ー ド な の か プラ ッ ト ホー ム な の か , サポ specifications/pciexDresSs/ 
ー ト する レー ン 幅 , 製品 の 簡単 な 説明 な ど で す . ( 3) PCI Express の コン プラ イア ンス ・ テ スト に つい て の 情報 , 
http://Www.pcisig.com/specifications/pciexpress/compliance/ 
( ④ PCI Express コ ンプ ライ アン ス ・ チ ェ ッ クリ スト の ダウ ン ロ ー ド 
⑯ まとめ 先 , http://www.pcisig.com/ developers/compliance_program/ 
通常 ,。 Allion 社 に お ける テス ト で は , その テス ト で 必要 compHiance_checklist/ 
D, > シゴ グリ レー ター デュ ミラ アラン 。 ーー ド 
と され る 内 容 より や や 広い 箇 囲 で テス ト する と いう こと で |” PCLxpress イ ン テ ク レー ター ズリ ス ド イド イン カー ドル 
5 に http://www.pcisig.com/developers/complance_program/integ 
す . 今回 , 筆者 ら の 持ち 込ん だ 製品 も , 2006 年 か ら 開始 さ rators_list/pcie#addin/ 


れる PCI Express 1.1 以下 , Rev.1.1) の テス ト と あわ せ て 
実施 され , 合格 で きる 実力 で ある こと が 判明 し まし た . や 


や 広い 範囲 で テス ト を 行っ て も ら え る こと は , 製品 本 来 の 2 
アス テッ 

実力 を 判断 する た め に も 役立ち ます . 

Rev.1.1 の 信号 品質 の テス ト は , 専用 の テス ト ・ フ ィ ク ス 
チャ で ある CBB1 を 利用 し て 行わ れ ま す . テス ト 結果 の 詳 13 年 9 _ 

_- 20 を 2 ii 、 川上 誉 . 画像 処理 が 大 好き . 現役 エン ジニ ア の つも り が , 実際 ば 元 
細 に つい て は , Aliion 社 か ら PCLSIG に 提出 され る コン プ エン ジニ ア 」 に 限り な く 近い と ころ に いる . 今 で は 詳細 設計 に は か か わ 
ライ アン ス ・ テ スト 実施 の レポ ー ト 内 に も 記載 され て いま れず , 企画 , 見 積もり , 技術 営業 に 近い こと ば か りや っ て いる . 


必 た 。 


ET 謗 太宗 に 早く テス ト を パス する に は 


筆者 ら は 開発 当初 か ら コ ンプ ライ アン ス ・ テ スト 合格 を 目指 し て い CBB1 や CLB な どの テス ト ・ ボ ー ド は POI-SIG の Web サイ ト か ら 
まし た . その た め , 開発 を 進め る 一 方 で , 評価 に つい て も 並行 し て 準 購入 で きま すし , SIGTEST や PCIECV な どの ソフ ト ウェ ア は 無償 で 
備 を 進め まし た . ダウ ン ロ ー ド で きま す . 可能 で あれ ば , それ ら と と も に PTC に よる 
計測 器 メ ー カ に 相談 し た と ころ , 必要 な 測定 機器 の 構成 に 加え , 評 事前 検証 や コン サル ティ ング な どの 各種 サー ビス を 活用 する こと は , 
価 方 法 を は じ め と する 各種 の アプ リ ケー ショ ン 情 報 も いっ し ょ に 送ら 短期 開発 や 一 発 合格 の 早道 と な り ま す . 

れ て きま し た . また , 目標 と し て いた Compliance Workshop #48 で 以下 に , 開発 に 活用 し た 製品 お よび サー ビス を 示し ます . 


の PHY Electrical Test に は , Agilent Technologies 社 の オシ ロス コ e CBB1 : Rev1.1 用 の コン プラ イア ンス ・ ベ ー ス ・ ボ ー ド ( PCI-SIG) 
ー プ が 使わ れる と いう 情報 を 得 ま し た . ーー コン プラ イア ンス ・ テ スト の 信号 品質 試験 に 使う ボー ド で , 
この オシ ロス コー プ の 利用 開始 後に は , すぐ に スタ ー ト アッ プ ・ ト PCI-SIG か ら 925 ド ル で 販売 され て いる . 


【【 


レー ニン グ を 受け , コン プラ イア ンス ・ テ スト や 信号 品質 の テス ト 手 e 54855A : 広帯域 リア ル タ イ ム ・ オ シロ スコ ー ズ 以下 , Agilent 
順に つい て 基本 的 な 理解 を 得 て か ら 測 定 と 評価 を 進め まし た . また , Technologies 社 ) 一 一 6GHz 帯域 , 20G サ ンプ ル /s の 性 能 で , コン 
技術 担当 者 か ら 電話 や メー ル に よる アド バイ ス を 優先 的 に 受け る こと プラ イア ンス ・ テ スト に 必要 な 性 能 を 備え て いる . 
が で きる レス ポン ス ・ サ ポー ト 契約 を 利用 し , 不明 な 点 に つい て は そ weInfiniiMax : 広帯域 アク ティ ブ ・ プ ロー ブ ・ シ ステ ムーー 7GHz 帯域 
の つど 質問 する こと で , 疑問 を 早期 に 解消 し た の で , スム ー ズ に 作業 の 差 動 ア クティ ブ ・ プ ロー ブ で , 高速 信号 の 波形 測定 に 適し て いる . 
を 進め られ まし た . e PCI Express 信 号 評価 スタ ー ト アップ ・ ト レー ニン グー 一 PQI 
プロ ト コル 関連 の テス ト に つい て は , プロ ト コル ・ ア ナラ イザ を 使 Express 信 号 の 信号 品質 を 正しく 評価 する た め の 知 識 を 得る こと が 
っ て 確認 し て いま し た . し か し , 実際 の コン プラ イア ンス ・ テ スト に GS 
沿っ た 方 法 で 事前 に 確認 し て お いた ほう が 安心 で きる と 考え , これ に e* スタート アッ プ ・ プ ラス ・ レ スポ ンス ・ サ ポー ト 契約 一 一 スタ ー ト 
つい て も PTC に よる 事前 検証 を , 有償 コン サル ティ ング の 形 で 提供 アッ プ ・ ト レー ニン グ 受 講 後 , 実際 に 測定 を 開始 し た 際 に 直面 する 
し て も らい まし た . 実際 , 製品 の 一 部 に つい て 改善 すべ き 点 が 確認 で さま ざま な 疑問 に すばやく 答え て く れる . 


YES し 2。 e 計測 コン サル ティ ング ・ サ ービス PTC に よる プリ テス ト ) 一 一 本 
この よう に , 相互 接続 人 テス ト 以外 に つい て は すべ て パス する こと が 来 は カス タム の コン サル ティ ング ・ サ ービス だ が , 今回 は PTC を 
ほぼ わか っ た 状態 で , 安心 し て コン プラ イア ンス ・ テ スト に 臨み まし た . 使っ た コン プラ イア ンス ・ テ スト の 予行 演習 を 行っ た . 


Design Wave Magozine 2006Aprl 137 


